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  مقاطع المجالس الفقهية

  إذا كنت أصلي ودخل معي واحد هل أكمل الفاتحة بصوت مسموع أولا وإذا ما كنت أقرأ الفاتحة ماذا أفعل

  محمد هشام طاهري


  
  يقول اذا كنت اصلي ودخل معي واحد هل اكمل الفاتحة بصوت مسموع او لا؟ واذا ما كنت تقرأ الفاتحة ماذا افعل؟ هل اعيد القراءة ام لا انسان يصلي فجاء اخر وجعله اماما. يتم حيثما كان. يتم حيثما كان ولا يرجع
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